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应 用 昆虫 保 幼 激素 类 似 物 “738” 引 致 
甘蔗 黄 晶 不 育 试验 


广东 农林 学 院 植 保 系 植物 化 学 保护 教研 组 
广东 省 其 蔗糖 业 食 品 研究 所 蔗 嵌 组 


女 蔗 是 虫 是 我 省 甘蔗 生产 的 主要 害虫 ， 尤 以 
甘 龙 黄 虹 (4rgyropoce schistaceana Snecllen) 为 重 。 
多 年 来 以 生 防 与 药 防 结合 防治 甘 栗 旦 虫 ， 收 到 一 
定 的 效果 ,但 仍 未 彻底 解决 问题 ,近年 来 国内 外 不 
少 文献 报道 了 应 用 不 育 技术 , 保 幼 激素 .性 外 激素 
治虫 新 方法 。 我 省 自 1974 年 起 ,也 开始 了 这 方面 
的 工作 ,发 现 甘 药 黄 螟 性 引诱 效果 明显 。 若 能 与 
化 学 不 育 等 新 技术 结合 在 一 起 使 用 ， 可 能 是 较为 
彻底 地 解决 甘 茵 黄巾 为 害 的 一 个 途径 。 为 此 组 织 
了 有 关 单 位 进行 大 协作 ,得 到 初步 结果 报道 于 后 。 
昆虫 保 幼 激素 类 似 物 “738”; 化 学 名 称 是 1-[7 一 乙 
氧 基 -3 ，7' 一 二 甲 基 - 辛 (2') - 烯 ] -4- 乙 苯 醚 〈 即 
JH25), 化 学 结构 式 : 
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一 、 室 内 试 验 

药剂 来 源 : 保 幼 激素 类 似 物 “738” 样 品 由 上 
海 有 机 化 学 研究 所 供给 ,含量 47 和 多。 

虫 源 : 由 田间 采集 带 虫 枯 心 甘 茧 ， 待 甘蔗 黄 
蜡 化 师 , 刊 开 枯 心 取 师 。 将 崔 、 雄 师 分 别 放 置 在 大 
养 虫 忠 内 保持 一 定 湿度 ,成虫 羽化 后 供 试验 用 。 

试验 方法 : 用 赃 蛾 接触 药 膜 法 诱 致 不 育 。 按 
试验 药剂 量 称 取 738" 原 波 ,用 毛笔 类 将 此 原液 均 
匀 涂 在 大 玻璃 管 壁 上 造成 药 膜 。 将 初 羽化 的 雄 峨 
放 人 玻璃 管内 ,控制 其 接触 药 膜 时 间 为 20 秒 。 然 
后 与 未 交配 过 的 肉 娥 配对 ， 分 别 将 配对 的 晨 蛾 放 
人 歼 管 内 ,观察 黄 景 交配 、 寿 命 、 产 卵 以 及 卵 粒 朋 
化 情况 , 以 确定 其 不 育 效果 。 每 次 试验 设 没有 接触 
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药剂 的 正常 蝇 蛾 20 对 作对 照 。 试 验 结果 见 表 1。 


二 、 室 外 音 乱 试验 


经 室内 试验 表明 保 幼 激素 类 似 物 “738” 对 甘 
芒 黄 紧 有 明显 的 不 育 作 用 。 7 月 下 旬 进 行 一 次 音 
逢 配对 赤 放 试验， 以 明确 经 “738” 不 育 处 理 后 的 
由 蛾 对 自然 界 蝇 蛾 交配 竞争 能 力 如 何 ? 为 实际 防 
治 使 用 提供 依据 。 试 验 按 下 面 方法 进行 ; 

1. 药剂 处 理 : ”参照 室内 试验 “738” 的 药 量 
是 20 微克 /平方 豪 米 ,是 蛾 接触 药 膜 时 间 是 20 种 。 

2. 释 放 方 法 : 

培育 医 苗 ; 试验 地 按 罩 笼 面积 (1.6X0.9 米 ) 
划 成 小 区 。 将 蕊 种 密 排放 好 ， 以 薄 薄 一 层 塘 泥 盖 
面 , 加 足 水 分 催芽 , 芒 芽 萌发 后 加 强 管理 , 使 芒 苗 
生长 粗壮 , 待 苗 长 到 0.7 米 高 时 , 即 可 供 试验 用 。 

置 秒 ,在 小 区 内 架 上 1.6x0.9x0.85 米 的 
塑料 纱 笼 ， 清除 笼 内 茧 叶 上 的 黄 蜡 卵 粒 。 药剂 处 
理 雄 娥 与 正常 堆 蛾 按 5:1 放 人 笼 内 。 腑 蛾 与 放 和 人 
雄 蛾 总 数 相等 , 即 处 理 笼 内 放 入 药剂 处 理 雄 蛾 40 
头 * 正 常 雄 峨 8 头 ,正常 肉 蛾 48 头 。 对 照 笼 放 人 
48 对 正常 晨 蛾 。 晨 蛾 放 入 笼 后 ,自行 竞争 交配 、 产 
旷 。 经 6 天 后 揭 开 纱 笼 , 把 蔗 苗 齐 地 面 剪 下 ,检查 
八 叶 上 、 茎 上 卵 粒 数 , 并 分 别 剪 下 放 在 养 虫 由 内 ， 
加 以 保湿 ,观察 旷 粒 财 化 情况 。 试验 结 果 见 表 2。 


三 、 试 验 结果 分 析 


1, 从 室内 试验 结果 表明 ， 保 幼 激素 类 似 物 
“738” 对 黄 是 不 育 效果 比较 明显 。 药 剂量 在 15 一 
30 微 克 / 平 方 毫米 ( 药 量 按 原样 品 计算 ), 晨 娥 接触 
药剂 时 间 20 秒 , 所 产 卵 粒 几乎 都 不 时 化 ,都 能 达 
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事 2 让 虫 保 幼 激素 类 似 物 “738” 对 甘蔗 黄 蜡 不 育 大 笼 配对 释放 试验 结果 
(广东 顺德 县 大 良 公 社 , 1976 年 7 月 7 





每 峻 蛾 平均 产 旷 数 | 明 粒 盟 化 率 
处 理 有 化 孵 粒 数 。 | 不 多 化 轴 粒 数 z 点 ， 
5:1 
人 将] 653 559 25.3 53.9 
48 头 正常 峻 蛾 
对 照 
(8 头 正常 座 破 3 .383 302 76.8 91.8 
48 头 正 常 雌 蛾 
到 绝育 目的 。 剂量 降低 到 10 微克 /平方 毫米 时 ， 用 “738” 处 理 梭 娥 的 剂量 偏 高 了 。 后 来 几 次 室内 


不 育 效果 受到 影响 。 所 进行 的 两 次 试验 中 ， 旷 粒 
孵化 率 分 别 是 17.19、692。 

2. 室 外 笼罩 配对 释放 试验 表明 ， 经 “738” 处 
理 的 雄 娥 ,交配 竞争 能 力 比 较 弱 ,表现 为 笼 内 卵 粒 
峡 化 率 比 较 高 ;达到 53.9 多 《对照 为 91.8 多 )。 不 
育 雄 蛾 未 能 控制 正常 座 娥 的 交配 活动 ， 不 育 效果 
比较 差 。 处 理 笼 解 化 孵 数 为 653 个 ,相当 于 8 头 正 
常 崔 蛾 与 8 头 正常 雄 娥 交配 后 的 产 孵 量 。 从 卵 量 
的 变化 说 明 处 理 雄 蛾 未 能 干扰 正常 奴 蛾 交配 。 正 
常 堆 娥 也 没有 进行 重复 交配 的 能 力 。 

3. 影 响 界 笼 试验 不 育 效果 的 原因 ， 可 能 是 使 


试验 表明 ， 剂 量 15 微克 /平方 毫米 以 上 基本 上 达 
到 绝育 。 用 10 微克 /平方 毫米 处 理 堆 娥 ， 亦 有 不 
育 效果 。 章 笼 试 验 使 用 剂量 20 微克 /平方 毫米 可 
能 偏 高 ,影响 蝇 娥 交配 竞争 能 力 , 不 育 效果 受到 影 
响 。 剂 量 降 至 15 微克 /平方 毫米 ， 不 育 效果 是 否 
提高 ， 有 待 于 进一步 的 试验 。 

除了 “738” 之 外 ,我 们 还 发 现 六 磷 胺 ,昆虫 保 
幼 激素 类 似 物 ZR-512, ZR~515 及 喜 树 碘 、 粗 杠 碱 
(植物 碱 的 一 种 与 黄 螟 接触 ， 亦 可 引致 不 育 , 详 
细 结 果 另 文 报道 。 
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